Ekonomik Fiyatlarla Hasta Karyolası Satışı 

Hasta yatağı birçok modeli olan bu ve modellerden dolayı fiyatlarında da farklılık olan bir yatak 
türüdür. Her firmanın kendine has fiyat politikasının bulunduğu bu sektörde fiyat farklılıkları 
olmaktadır. Fiyat farklılığının sebebi firma politikası, ürünün kalitesi ve tüketicinin talebinden 
kaynaklanabilmektedir. Fiyatı yüksek olan bir ürün kaliteli olacak diye bir kural yoktur. Bazen firmalar 
firma politikası gereği fiyatlarda yüksek değer biçmektedir. Çoğu hasta karyolası kalite olarak aynı 
kalitede olmaktadır. Ufak detaylar firmalar arasındaki ürün kalitesini değiştirmektedir. Bazı firmalar 
ikinci el hasta yatakları satışı yaparak fiyatlarda azaltma yapmaktadır, ikinci el hasta yatağı fiyat olarak 
ucuzdur ama hastanızın sağlığı için iyi bir yatak değildir. İkinci el ürün tercih edilmemesi gereken bir 
üründür. 

Kısa süreli olarak bu ürünleri kullanacaksınız satın alma yerine kiralama faaliyetinde bulabilirsiniz. 
Birçok firma satın almanın yanı sıra kiralama faaliyetlerinde de bulunur. Kısa süreli kullanım için 
kiralama faaliyetleri idealdir. Satın alırken ise ürünün garanti belgesini kontrol etmenizi öneririz. 
Garantili olmayan bir ürünü almanız iyi değildir. Sonuçta hasta yatağı ömür boyu kullanılacak bir 
üründür. Bu nedenle bir sefer alınıp kaliteli ve garantili bir şekilde almak mantıklıdır. Bu bütçeniz 
içinde daha iyidir. Garantili bir yatakla beraber herhangi bir sorun olduğu zaman yatağınıza bakım 
yaptırma şansına sahip olmaktasınız. 

Emek sağlık olarak kaliteli ve garantili yatakların yanı sıra ekonomik fiyatlarla da ürün satışı 
yapmaktadır. Ürünlerimiz imalattan satış olduğu için fiyatlarımız diğer firmalara göre daha düşük 
olmaktadır. Ekonomik fiyatlarla kaliteli hasta yataklarını sadece emek sağlık da bulabilirsiniz. Kalitenin 
yanı sıra 10 yıl yedek parça garantisi veren tek firmayız. Kaliteli ve ekonomik yataklar bize 
ulaşabilirsiniz. 







